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买家庭影院请细查功放http://www.sina.com.cn 1999年2月24日 18:16 北京晨报  ��最近国家质量技术监督局专门组织了对家庭影院核心
设备功率放大器的抽查，结果表明抽样合格率只有59.3％。 

  ��这次共抽查了广东、福建、 江苏3个省27家企业的27
种功率放大器，仅合格16种。其中不合格产品的主要问题
是电磁兼容不符合国家强制性标准。由于这些指标不合格，
将对功率放大器周围的电脑、电视、收音机、手机等设备
产生干扰，影响其他设备的使用，同时对人体也造成一定
损害。据了解，造成电磁兼容不合格的主要原因是这些企
业不重视国家强制性标准，在产品生产中不具备电磁兼容
的设计、检测手段。检查中还发现，功率放大器名实不符、
虚假宣传的现象较为严重。一些企业将普通的、不具备家
庭影院用功率放大器功能的产品谎称为具有此项功能，致
使众多消费者受骗上当。  辛华 